





1 検査 の 区 分 








「 県 産 農林 水産 物 の 放射 性 物質 濃度 の 検査 計画 」 に 基づく 検査 


2 検査 結果 一 覧 








採取 場所 




















測定 値 (単位 :Bq/kg) 
放射 性 セン ウム 





















































イ 砂金 川 水系 (一 関 市 内 ) 漁 連 ※ ( ) 7 


(参考 ) 食品 衛生 3 基準 値 ( 100 以 下 


の 


住 1 測定 機関 いで あ ( 株 ) 



























































水産庁! 放射 性 物質 影響 調査 推進 事業 」) 











my 





の 











生 2 測定 機器 グル マニ ウム 半導体 検出 器 注 3 「 測 定 値 」 欄 の ( ) 内 は 検出 限界 値 
生 4 放射 性 セン ウム の 合計 は セシウム 134 と セシウム 137 を 合算 し て 有効 数 字 2 桁 に 四捨五入 し た も の 
































(平成 24 年 3 月 15 日 付け 食 安 発 0315 第 4 号 厚 生 労 働 省 医薬 食品 局 食品 安全 部 長 通 知 に よる ) 






































(※) 岩手 県 内 水面 漁業 協同 組合 連合 会 (出荷 制限 対象 魚 種 の モニ タリ ング ) 


ぐ 参 考 > 








イワ ナ に 係る 原子 力 災 害 対策 本 部 の 』 





荷 制限 指示 











制限 水域 砂鉄 川 ( 支 流 を 含む 。 ) 
指示 月 日 平成 24 年 5 月 8 日 

















